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REPÚBLICA DEL PERÚ 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 
ZONA REGISTRAL N° IX 

SEDE REGISTRAL - LIMA 


Partida Registral : 51619377 Placa N* 


DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 


Título : 2022-121311 F81-227 


Fecha del Título : 29/01/2022 





Placa Ant, 
CQK-994 


Datos del Vehículo 


Año Fabric. : 2008 
Año Modelo : 2008 





Modelo : 520 CNG 1,3LX/2008 

Color: AZUL 

Número de VIN : LLV2ABA1680001190 
Número de Serie : LIV2ABA1680001190 
Número de Motor : LF47904Y080800172 








Form. Rod. 
Combustible : Bl-COMB.-GNV 








Asientos : 5 Cilindros : 4 Cilindrada : 1.342 
Pasajeros : 5 Longitud : 4.37 P. Bruto : 1.56 
Ruedas : 4 Altura : 1.47 Neto : 1.08 
Ejes: 2 Ancho: 1.7 Carga Util : 0.48 
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